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aus folgt, dass cp — cv von 4° bis zu 60° etwa unter alien UrnstandeB zunehnien muss. Unter 4° konnte es abnehmen, ebenso tiber 60°, das
dv                                   .   dv
erstere, weil ^-^ abnimmt, das zweite, weil ^— znninimt.   Bei Fliissig-
keiten, die kein Minimum der Compressibilitat haben, lasst sich nichts voraussagen. Nun sind bei Wasser cp und cv gleich bei 4°, da ferner cp fallt bis zu Temperaturen in der Nahe von 31° oder 30°, so muss auch cv fallen, und zwar starker als Cp, weil cp — cv immer positiv bleiben muss. Ueber 30° hinaus steigt Cp, cv kann ebenfalls steigen oder weiter fallen.
Dieterici1) hat diese Verhaltnisse fur Wasser zahlenmassig nalier untersucht. Mit Hfilfe der bekannten Angaben fiir Ausdehnung und Compression hat er die in Gleichung 9) rechts stehende Grosse fiir verschiedene Temperaturen berechnet; sie stellt die Arbeit bei der Ausdehnung des Wassers in Folge Temperaturerhohung dar. Er findet diese Grosse 8 = cp— cv sehr klein bei 0°C. (0,000 4 Gramm-Calorien), selbstverstandlich gleichNull bei 4°, hierauf erst langsam, dann immer rascher ansteigend bis zu 100°, wo sie 0,12 Grammcal. erreicht. Setzt man nun cp = cv -f- ^> so geben die calorimetrischen Ermittelungen fiir die specifische Warme nicht sowohl cp, als vielmehr cv + d und da man d fiir die verschiedenen Temperaturen kennt, so vermag man auf diese Weise cv zu berechnen. Dieterici findet auf diese Weise, dass Cv fiir Wasser von 0° ab mindestens bis zu 100° und hochst wahrscheinlich bis zu noch viel hoheren Temperaturen standig abnimmt. Die Schlussformel, die er giebt, lautet:
cv = 0,999 6(1 — 0,000 62 i — 0,000 004 2 £2),
cp bei 0° gleich 1 gesetzt. Hiernach hatten wir fiir die specifischen Warmen und das Verhalten der specifischen War men mit den S. 139 nach Dieterici gegebenen Zahlen fiir cp
t   =      0°           20°          40°          60°         80°         100°
Cp = 1,0000     0,9944     0,9907     0,9992     1,0164     1,0424
cv = 0,9996     0,9855     0,9681     0,9573     0,9248     0,8957
&   = 1,00         1,01         1,02        1,04         1,10         1,16
Die fiir fc angegebenen Zahlen stimmen ungefahr mit den S. 30 mitgetheilten. In gleicher Weise berechnet, ergiebt sich 2) fur
Quecksilber ; bei 0°:    cp = 0,03332,      cv = 0,029 24,      7c = 1,14.
*) "Wiedem. Ann., Bd. 57, S. 333 ff.
2) Mtiller, Lehrbncli der Physik, Bd. II (1896), S. 595 f.en citirten Abhand-lung des genannten Forschers, hier sei nur Folgendes erwahnt. Stellt man cp dar durch
